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Limba urdu 


Urdu este numele uneia dintre limbile vorbite In Asia de Sud. Este limba nationals a Pakistanului. Se 
vorbeste In Pakistan si In administrarea indiana a Kashmirului si este limba oficiala a tarii. Este, de 
asemenea, o limba oficiala In India. Se vorbeste In toata India, In special In statele Andhra Pradesh, Delhi, 
Bihar si Uttar Pradesh. 
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